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はじめに 


このたびは DocuPrint C 3200 A をお買い上げいただき、まことにありがとうこ'さ'いま 
す。 

本書では、 HP - GL 、 HP - GL /2 エミュレーシヨンについて記載しています。 

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご使用いただくために、必要に応じて本書をお読 
みください。 

本書の内容は、ご使用になる環境の基本的な知識や操作方法、および DocuPrint 
C 3200 A の基本操作を習得されていることを前提に説明しています。 

富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社 


はじめに 
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マニュアル体系 


本機に同梱されているマニュアルと記載内容 


セットアップガイド 

本機の設置と、増設メモリー（オプション）の取り付け手順を説明し 
ています。 

知りたい、困ったにこたえる本 

プリンターの基本的な使い方と、お客様からよくある質問を取り上げ、 

1冊にまとめました。また、トラブルで困ったときの解決方法も紹介 
しています。 

なお、このマニュアルで紹介しきれない内容や、もっと詳しい情報が 
知りたい場合は、ユーザーズガイドを参照してください。 

ユーザーズガイド ( PDF ) 

本機の設置が終わってから印刷するまでの準備、印刷機能の設定方法、 
操作パネルのメニュー項目、トラブルの対処方法、および日常の管理 
方法について、説明しています。 

• このマニュアルは、 CentreWare の CD - ROM 内の機種固有マニュ 
アルの中に収録されています。 

マニュアル （ HTML 文書） 

プリンター環境の設定方法と、プリンタードライバー、および弊社ソ 
フトウェアのインストール方法を説明しています。 

• このマニュアルは、 CentreWare の CD - ROM 内に収録されていま 
す。 

エミュレーシヨン設定ガイド 
( PDF ) (本書) 

ART IV 、 ESC / P 、 201 H 、 HP - GL 、 HP - GL /2 、PCL の各ェミュレー 
ションについて説明しています。 

• 201 H 、 HP - G し HP - GL /2、 PCL ェミュレーションは、オフショ 
ンのェミュレーションキット、または PostScript ソフトウェアキッ 
卜を取り付けると使用できます。 

-このマニュアルは、 CentreWare の CD - ROM 内の機種固有マニュ 
アルの中に収録されています。 


オプション品に同梱されているマニュアル、購入するマニュアル 


設置手順書 

別売りのオプション品には、必要に応じて、設置手順書が同梱されて 
います。 

PostScript ® Driver Library 
CD - ROM 内のマニュアル 
( PDF ) 

PostScript ® プリンターとして使用するための設定方法や、プリン 
夕ードライノ \：—で設定できる項目を説明しています。 

-このマニュアルは、 PostScript ソフトウェアキットに同梱されて 
いる CD - ROM 内に収録されています。 

商品マニュアル（必要に応じて 
購入してください） 

プリンター（プロッター）制御言語のコマンドなどを説明したマニュ 
アル（リファレンスマニュアル （ART IV 対応）など）です。 


補足 

• PDF 文書を表示するには、お使いのコンピューターに Adobe ® Acrobat ® Reader ®、 または Adobe ® 
Reader ® がインス! -- ルされている必要があります。インス!'ールされていない場合は 、 CentreWare 
の CD - ROM を使って、まず Adobe Reader をインス!ルしてください。 


マニュアル体系 
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本書の読み方 

前提知識 


本書の内容は、お使いの 0 S (オペレーティングシステム）の環境の基本的な知識や操作 
方法を理解されていることを前提に説明しています。お使いの 0 S の基本的な知識や操作 
方法については、 0 S に付属の説明書をお読みください。 


本書の構成 


本書は、以下の構成になっています。 

1. エミュレーシヨンを使用するには 

使用できるインターフェイスや、使用できるフォント、エミュレートするプリンター、エ 
場出荷時の設定での動作などについて説明しています。 

2. HP - GL 、 HP - GL /2 モードの設定 

HP - GL 、 HP - GL /2 エミュレーシヨンを使用するための、プリンターでの設定について説 
明しています。 

3. HP - GL 、 HP - GL /2 モード関連資料 

八ードクリップエリア、各用紙サイズでの印字可能エリア、オートレイアウトについてな 
どを説明しています。 


本書の表記 


1. 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの 
総称です。 

2. 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。 

注記 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。 

補足 補足事項を記述しています。 

参照 参照先を記述しています。 


3. 本文中では、次の記号を使用しています。 

参照「 」：参照先は、本書内です。 

参照『 』：参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルです。 

[ ] :コンピューターやプリンター操作パネルのディスフレイに表示さ 

れる項目を表します。また、プリンターから出力されるレポート/ 
リスト名を表します。 

< > :キーボード上のキーや、プリンターの操作パネル上のボタン、ラン 

プなどを表します。 


> :操作パネルのメニューや CentreWare Internet Services のメ 

ニューの階層を表します。 
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ェミュレ ー シヨンを使用するには 


1.1 エミユレーシヨンについて 


本機で使用できるプリント言語の HP - GL 、 HP - GL /2 エミュレーシヨンについて説明しま 
す。 

プリントデータは、ある規則（文法）に従ったデータになっています。本機では、この規 
則（文法）をプリント言語といいます。 

本機が対応しているプリント言語は、ページ単位にイメージを作るページ記述言語と、ほ 
かのプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることができるエミュレーシヨンに分類で 
きます。なお、ほかのプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることを、ェミュレートす 
るといいます。 


エミユレーソヨンモード 


本機が対応するページ記述言語以外のデータを印刷するときは、本機をエミュレーシヨン 
モードにします。本機には、複数のエミュレーシヨンモードがあります。その中の HP - 
GU HP - GL /2 ェミュレーシヨンモードと、ェミュレートするプリンターの対応は、次の 
とおりです。 


エミユレーシヨンモード 

エミユレートするプリンター 

HP - GL エミユレーシヨンモード （ HP - GL モード） 

7586 B または DJ 750 C Plus 

HP - GL /2 エミユレーシヨンモード ( HP - GL /2 モード） 

DJ 750 C Plus 


HP - GL モードの場合は、送られてくるデータによって、 HP - GL モード、 HP - GL /2 モー 
ドと HP - RTL を切り替えます。 

HP - GL /2 モードの場合は、 HP - GL /2 および HP - RTL 固定となります。 

ホストインターフェイスとエミュレーシヨン _ 

ホストインターフェイスごとに、対応するプリント言語は異なります。プリント言語に対 
応しているホストインターフェイスは、次のとおりです。 

• パラレル ポー ト 

.LPD ポート 

.NetWare ポート 

. SMB ポート 

• IPP ポート 

• USB -1 (1.1) ポート 

• USB -2 (2.0) ポート 

• Port 9100ポート 


1.1 エミユレーシヨンについて 


7 




プリント言語の切り替え 


本機は、マルチェミュレーシヨンに対応しています。このため、対応するプリント言語の 
切り替えができるようになっています。 

対応するプリント言語を切り替える方法は、次のとおりです。 


コマンド切り替え 


対応するプリント言語を切り替えるコマンドを用意しています。本機は、コマンドを受け 
取ると、対応するプリント言語に切り替えます。 


自動切り替え 


ホストインターフェイスが受信したデータを分析し、フリント言語を自動的に特定しま 
す。そして、対応するプリント言語に切り替えます。 


インターフェイス従属 


操作パネルを使って、ホストインターフェイスことにプリント言語を設定します。データ 
を受信したホストインターフェイスに合わせて、対応するフリント言語に切り替えます。 


モードメニュー画面 


HP - GL 、 HP - GL /2 エミュレーシヨンモード固有の項目を設定する画面です。 HP - GL 、 
HP - GL /2 のモードメニュー画面を表示するには、〈メニュー〉ポタンを押し、[プリント 
ゲンゴノセツテイ]で [ HPGL ] を選択してください。 


HPGL 

フ。リントキノウメニ; L — 


参照 

• HP-G し HP - GL /2 のモードメニュー項目：「2 HP - GL 、 HP - GL /2 モードの設定 j ( P . 1 3) 
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1.2 工場出荷時の設定 


工場出荷時の、 HP - GL 、 HP - GL /2 エミュレーシヨンモードの設定では、以下のように印 
刷されます。用紙サイズに合わせて、原稿データを縮小拡大し、印刷（オートレイアウト） 
するように設定されています。 

原稿：自動、座標原点: 0°、スケールモード：用紙サイズ、スケール:する 



原稿サイズ 用紙サイズ 


補足 

• 必要に応じて、工場出荷時の設定を変更してください。設定変更については、「2 HP - GL 、 HP - GL /2 
モードの設定 j ( P .13) を参照してください。 


ペーパーマージン 


工場出荷時は用紙サイズが [ A サイズ]に設定されています。少しでも印刷データが有効 
座標エリアからはみ出す場合は、次の大きさの A 系列サイズに（例： A 5 サイズの次は 
A 4) 印刷されます。 

ペーパーマージンを設定すると、エリア判定モードで求めた有効座標エリアから、ペー 
パーマージンで設定した領域を差し引いたエリアを有効座標エリアとします。希望の用紙 
サイズより大きいサイズに印刷されるような場合は、本設定を行ってください。設定範囲 
は、〇〜 99 mm です。 初期値は [ Omm ] です。 インチ表示の場合、〇〜 3.9" で、初期 
値は[0.0"] です。 

参照 

•「2 HP - GL 、 HP - GL /2 モードの設定」 （ P .13) 
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1.3 フォントについて _ 

ここでは、 HP - GL エミュレーシヨンモードで使用できるフォントについて説明します。 

使用できるフォント _ 

HP - GL エミュレーシヨンでは、以下のフォントを使用できます。 

スト ロー クフォント _ 

• 欧文+カタカナストロークフォント 
• 日本語ストロークフオント 

アウトラインフオント 


和文 


• 平成明朝体™ W 3 
• 平成角ゴシック体™ W 5 


欧文 

• 口ーマン 
• サンセリフ 


フオントキャッシュ 


高速印刷を実現するために、ある程度の大きさまでのアウトラインフォントについては、 
フォントキャッシュを実行します。アウトラインフォントを印字するときには、一度、ビッ 
トマップの形式に変換されます。この処理時間をできるだけ短縮するために、処理後の 
ビットマップ形式のデータを、ある期間、メモリーに保存しておきます。これをフォント 
キャッシュといいます。 

保存されたビットマップ形式のデータは、電源を切ったり、システムリセットをしたりす 
ると、消去されます。 
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1.4 排出機能について 


排出機能について説明します。排出機能には、次の2種類があります。 
• 残ったデータを強制排出する場合 
• プリンター内のすべてのジョブを排出する場合 


残ったデータを強制排出する場合 


HP - GL 、 HP - GL /2 エミュレーシヨンモードでは、1ページ分のデータがすべてそろうま 
で、データは排出されません。パラレルインターフェイス、 USB -1 (1.1) インターフェ 
イス、 USB -2 (2.0) インターフェイスの場合、データの最後がページの途中で終了して 
しまうと、[ジドウハイシュツジカン]で設定されている時間が経過するまで、次のデー 
夕待ちになります。ディスプレイには[データマチデス]が表示されます。 

強制排出は、このようなときに、自動排出時間を待たずに、プリンター内のデータを強制 
的に印刷する操作です。 

操作手順は、次のとおりです。 

ネ甫足 

• ディスプレイに[データマチデス]が表示されている場合、次のジョブを送信すると正常に印刷され 
ないことがあります。 

次のジョブは、強制排出後、または自動排出時間が経過してから送信してください。 

0BS 

• 自動排出時間：『ユーザーズガイド』 

1. 右記のディスプレイ状態で〈排出/セツト〉 

ボタンを押します。 


印刷が開始されます。 


印刷が終了すると、[プリントテキマス]の 
表示になります。 


注記 

• 共通メニュー項目の[プリントモードシテイ]が[ジ 
ドウ]の場合、[データマチデス]と表示されないた 
め、強制排出できません。 


T —タマナ丁 A 
ハ。ラレル 


〈排出/セツト〉ポタン 


ハイシユヅシテイマス 
ハ"ラレル トレイ1 
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プリンター内のすべてのジョブを排出する場合 


プリンターに受信されている、すべてのジョブを実行して印刷します。 

この操作で、データの受信を中断し、バッファを空の状態にできます。次に、手順を説明 
します。 


1. 右記のデイスフレイ状態で〈オンライン〉 
ボタンを押します。 


ネ甫足 

• 〈オンライン〉ボタンを押すと、プリンターはデータ 
を受信できない状態になります。 


フ。リントシテイマス 
ハ。ラレル トレイ1 


〈オンライン〉ボタン 


オフライン 
テ'、- タアリ 


2. 〈排出/セツト〉ボタンを押します。 
印刷が開始されます。 


すべてのジョブを実行して印刷すると、[才 
フライン]の表示になります。 

補足 

• パラレルインターフェイス、 USB-1 (1.1) インター 
フェイス、 USB-2 (2.0) インターフェイスを使用し 
ている場合、手順1の〈オンライン〉ボタンを押す夕 
イミングによって、データ受信がジョブの途中になる 
ことがあります。 

この場合、それ以降のデータは〈排出/セツト〉ボタ 
ンを押したあと、新しいジョブとして認識されます。 
手順3のオフライン解除後、新しいジヨブとして処理 
されます。 


〈排出/セツト〉ポタン 


スへ、、テノ 
ハイシ； L ツ 

テ、、 -タヲ 
シティマス 



オフライン 



3. 〈オンライン〉ボタンを押します。 

[プリントテキマス]の表示になります。 

ネ甫足 

• [プリントデキマス]表示後、新しいジョブとして処 
理されるデータは、共通メニューの[プリントモード 
シテイ]で[ジドウ]が設定されている場合、正常に 
印刷されないことがあります。 


〈オンライン〉ボタン 


フ。リントテ'' キマス 
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2 HP - GL 、 HP - GL /2 モードの設定 

2.1 本機のメニューについて 


メニューには、ェミュレーシヨン関連を設定するモードメニューと、プリンターのそのほ 
かの設定を行う共通メニューがあります。 



HP - GL 、 HP - GL /2 に関連する共通メニュー 


ェミュレーションキット（オプション）、または PostScript ソフトウェアキット（オフ 
ション）を取り付けると、共通メニューで、以下の項目が設定できます。 

• ポートノ キドウ（パラレル/ LPD / NetWare / SMB / IPP / USB -1 (1. D / USB -2 (2.0)/ 
Port 910 0) 

ェミュレーションを使用するポートを起動します。 

• プリントモードシテイ（パラレル/ LPD / NetWare / SMB / IPP / USB -1 (1.1) / 
USB -2 (2.0) / Port 9100 (初期値:[ジドウ])) 

ポートのプリントモード指定を、 HP - GL 、 HP - GL /2 ェミュレーションが使用できるよ 
うに設定します。プリントモードとして [ HP - GL /2] や [ HexDump ] を指定できます。 

• HP - GL 才一トレイアウトメモリー 

オートレイアウト実行時、プリントデータを格納するメモリーの容量を設定できます。 

参:照 

• 『ユーザー ズガイド』 
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モードメニューについて 


HP - GL 、 HP - GL /2 モードメニューは、 HP - GL 、 HP - GL /2 エミュレーション固有の設定 
をするためのメニューです。 

モードメニューの設定内容を、印刷中に変更できます。この場合、変更された設定は、次 
のジョブから反映されます。 

モードメニューは、次のような階層で構成されています。 

• モードメニュー>メニュー項目>項目>候補値 

補足 

• 項目のないメニュー項目もあります。 

項目は、項目1、項目2、項目3に分けられる場合があります。 

(以降、特に断らないかぎり、項目と呼びます。） 


「HP-GL モード」 

メニュー 


モードメーュー 


プリントキノウメニューIヨウシトレイ-「ジドウ 

一 トレイ1 
-トレイ2 

—ヨウシサイズ- 「A サイズ 

-A4 

-A5 

_ゲンコウサイズ- 「ジドウ 

-3 ウシ 
-A0 


メモリーメニュー- p タチアゲメモリー 

—メモリーヨビダシ 



コウジョウシュッカジ 
No.Ol 〜20 

コウジョウシュッカジ 
No.Ol 〜20 


メニュー項目 項目 候補値 


上記の図は、 HP - GL モードメニューの階層の一部を表したものです。 

参昭 

• モードメニューで設定できる項目および操作：「2.2 HP-GUHP-GL/2 モードメニューの設定」 （P .15) 
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2.2 HP - GL 、 HP - GL /2 モードメニューの設定 


HP - GL 、 HP - GL /2 モードメニューで設定できる項目と、その操作方法について説明しま 
す。 

HP-GU HP - GL /2 設定項目一覧 _ 

HP - GL 、 HP - GL /2 モー ドメ ニューで 設定できる項目に ついて 説明します。 

プリント機能メニュー 


ヨウシトレイ（用紙トレイ） 

印刷に使用する用紙トレイを設定します。 

候補値は次のとおりです。 

[ジドウ](初期値） 

この場合、[ヨウシサイズ]で設定した用紙がセットされている用紙トレイを探し出し、 
そこから自動給紙します。 

[トレイ 1] 

[トレイ 2] 

[トレイ 3] 

[トレイ 4] 

[トレイ5 (テサシ）] 

補足 

•[トレイ 1] 〜[トレイ 4] を選択した場合、その用紙トレイにセットされている用紙の大きさが用紙 
サイズとなるため、[ヨウシサイズ]の設定はできません。 

• [ジドウ]を選択した場合、同じサイズの用紙が、同じ用紙方向で複数のトレイにセットされていると 
きは、共通メニューで設定されているトレイの優先順位に従って、給紙されます。 

• [トレイ 2] 〜[トレイ 4] は、オプショントレイが取り付けられている場合に表示されます。 

ヨウシサイズ（用紙サイズ） 

印刷する用紙のサイズを設定します。[ヨウシトレイ]の設定が[ジドウ]の場合に設定 
できます。また、設定できる用紙は、カット紙だけです。 

候補値は次のとおりです。 

■[ヨウシトレイ]が[ジドウ]のとき 

[ A サイズ](初期値） [ A 4] [ A 5] [ B 5] [ジドウ] 

補足 

• [ゲンコウサイズ]を[ジドウ]以外に設定すると、[ジドウ]、 [A サイズ]は選択できません。 


■[ヨウシトレイ]が[トレイ5 (テサシ）]のとき 
[ A 4] (初期値） [ A 5] [ B 5] 


■[ヨウシトレイ]が[トレイ 1] 〜[トレイ 4] のとき 

設定しているトレイに、セツトされている用紙サイズが表示されます。[ヨウシサイズ] 
は設定できません。 

補足 

• セツトされている用紙サイズが不明なときは、 [**] と表示されます。 
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ゲンコウサイズ（原稿サイズ） 

クライアントで作成された、原稿のサイズを設定します。 

候補値は次のとおりです。 

[ジドウ](初期値） 

[ヨゥシ] 

この場合、[ヨウシサイズ]で設定したサイズになります。 

[ AO ] [ Al ][ A 2] [ A 3] [ A 4] [ A 5] [ BO ] [ B 1 ][ B 2] [ B 3] [ B 4] 

旧 5] 

この場合、[インジセイギヨ]の[スケールモード]、[エリアハンテイモード]、[ペーパー 
マージン]の設定が有効になります。 

補足 

• [ジドウ]以外を選択すると、[オートレイアウト]の設定は、[シナイ]に変更されます。 

• [ジドウ]以外を選択すると、[スケールモード]の設定は、[ヨウシサイズ]に変更されます。 

ザヒヨウカイテン（座標回転） 

印刷するときの用紙方向を設定します。 

候補値は次のとおりです。 

[0。](初期値) 

用紙方向を横長に設定します。 

[90。] 

用紙方向を縦長に設定します。 

カラーモード 

カラーモードを設定します。 

候補値は次のとおりです。 

[カラー](初期値） 

[シロクロ] 

[クロペン] 

才一トレイアウト 

オートレイアウトを使用するかしないかを設定します。 

候補値は次のとおりです。 

[スル](初期値） 

[シナイ] 

補足 

• [スル]は、[ゲンコウサイズ]で[ジドウ]が選択されている場合にだけ表示されます。 

• [シナイ]を選択すると、[スケールモード]の設定は、[ヨウシサイズ]に変更されます。 

パレットユウセン シ テイ（パレット優先指定） 

使用するパレットを設定します。 

候補値は次のとおりです。 

[コマンド](初期値） 

[メモリートウロクセツテイ] 
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プリントブスウ（プリント部数） 

■ブスウノニュウリョク（部数の入力） 

印刷する部数を設定します。 

設定できる範囲は、1〜250部です。初期値は [1 ブ]です。 

補足 

• クライアントからプリント部数の指定があった場合、その値が反映されて印刷されます。印刷後、操作 
パネルの設定もその値に書き換えられます。ただし、 NetWare、LPD ポートから指定された部数は、 
印刷後に操作パネルの設定を書き換えることはありません。 

■ブスウノユウセンシテイ（部数の優先指定） 

印刷する部数の指定方法を設定します。 

候補値は次のとおりです。 

[プロトコル](初期値） 

[パネル] 

[コマンド] 

リョウメン（両面） 

両面印刷を設定します。 

候補値は次のとおりです。 

[シナイ](初期値） 

両面印刷を行いません。 

[サユウビラキ] 

左右開きになるように印刷します。 

[ジョウゲビラキ] 

上下開きになるように印刷します。 

テザシカクニンマチ（手差し確認待ち） 

手差しトレイから給紙する印刷指示をしたあと、本体側の操作（〈排出/セット〉ボタン 
を押す）によって印刷を開始します。[スル]または[シナイ]から選択します。初期値 
は[シナイ]です。 

フオント 

■カンジショタイ（漢字書体） 

2バイト系文字（漢字）の書体を、[ストローク](初期値）、[ミンチョウ]、[ゴシック] 
の中から設定します。なお、2バイト系半角文字もこの書体が適用されます。 

■エイスウジショタイ（英数字書体） 

1バイト系文字 （ ANK ) の書体を、[ストローク](初期値)、[口ーマン]、[サンセリフ] 
の中から設定します。 

参照 

• 「1.3フオントについて j ( P _10) 
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イチホセイ（位置補正） 

八ードクリツフェリアを移動させる機能です。 


■ジョウゲホウコウ（上下方向） 

-250 〜250 mm の範囲で、1 mm 刻みに設定できます。初期値は [0 mm ] です。 

インチ表示の場合、- 9.8 〜 9.8" の範囲で、0.1"刻みに設定できます。初期値は[0.0"]です。 


■サユウホウコウ（左右方向） 

-250 〜250 mm の範囲で、1 mm 刻みに設定できます。初期値は [0 mm ] です。 

インチ表示の場合、- 9.8 〜 9.8" の範囲で、 0.1" 刻みに設定できます。初期値は[0.0"]です。 

補足 

• 印字エリアを超えるデータは、位置補正をしても印字されません。また、位置補正により印字エリアを 
超えたデータは、印字されません。 

• 〈▼>または<▲〉ポタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変える 
ことができます。また、<▼〉と〈▲〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。 

インジセイギヨ（印字制御） 

■ HP-GL モード 

グラフィックス言語の変更ができます。この設定は、 HP - GL コマンドの IW 、 OW、UC 
コマンドに影響します。 

候補値は次のとおりです。 

[ HP - GL ] (初期値） 

HP - GL 、 HP - GL /2、 HP - RTL を使用できます。送られてくる印刷データによって自動で 
各言語を切り替えます。 

[ HP - GL /2] 

HP - GL /2、 HP - RTL を使用できます。 

■八ードクリップ 

八ードクリップエリアの大きさを設定します。 

HP - GL モードでは、用紙によって作画可能な領域が決まっています。この領域は、八一 
ドクリップエリアと呼ばれ、ペンが移動する最大範囲を決定します。したがって、八ード 
クリップエリアを超えて、描画することはできません。 

候補値は次のとおりです。 

[ヨウシ](初期値） 

用紙と同じサイズを八ードクリップエリアとします。ただし、実際に印字できる範囲は、 
プリンターの印字可能エリアと同じです。 

[ヒヨウジユン] 

A 4、 A 3、レター、レジャーのハードクリッフエリアは、ヒユーレット.パッカード株式 
会社の HP 7550 A と同じです。 

ほかの用紙サイズの八ードクリツフェリアは、本プリンターの印字可能ェリアと同じで 
す。 


■八イシュツコマンド（排出コマンド） 

描画の終了を示すコマンド （ SP 、 SPO 、 NR 、 FR 、 PG 、 AF ' AH ) について、[ユウコ 
ウ]または[ムコウ]に設定します。ここで[ユウコウ]に指定したコマンドを受信する 
と、描画を終了し、用紙が排出されます。工場出荷時は、 SP 0 以外のコマンドは[ムコ 
ウ]に設定されています。 

補足 

• 複数のコマンドが指定された場合は、どれか1つのコマンドを受信した時点で、描画を終了して用紙が 
排出されます。 
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■スケール 

原稿サイズが用紙サイズに合うように、原稿サイズを拡大/縮小（スケーリング）するか 
を設定します。 

候補値は次のとおりです。 

[スル](初期値） 

スケーリングします。 

[シナイ] 

スケーリングしません。プリントデータは、等倍(100%)で印刷されます。この場合、 
用紙サイズ内に、プリントデータが入りきらないことがあります。 

■スケールモード 

オートスケール実行時の原稿サイズを、 A 系列の用紙サイズ （ AO 、 Al 、 A 2、 A 3、 A 4、 
A 5 の6種類）とするか、エリア判定モードで選択された方法によって求められた、有効 
座標エリアとするかを設定します。 

候補値は次のとおりです。 

[ヨウシサイズ](初期値） 

原稿サイズは、 A 系列の用紙サイズ （ AO 、 Al 、 A 2、 A 3、 A 4、 A 5 の6種類）の中か 
ら自動的に選択されます。 

[ザヒヨウエリア] 

原稿サイズは、エリア判定モードで選択された方法によって求められた、有効座標エリア 
から、ペーパーマージンを差し引いたエリアとします。 

補足 

• [ゲンコウサイズ]で[ジドウ]以外が選択されている場合、[ザヒヨウエリア]は選択できません。 

• [ザヒヨウエリア]は、[才一トレイアウト]が[スル]の場合だけ設定できます。[シナイ]の場合は、 
[ヨウシサイズ]になります。 

■エリアハンテイモード（エリア判定モード） 

オートスケール実行時、有効座標エリアを求める方法を設定します。 

候補値は次のとおりです。 

[ジドウ](初期値） 

有効座標エリア判定方法を、 IW 、 IP 、 Adapted 、 PS の中から自動的に選択します。こ 
のときの優先順位は 、 PS > IW > IP > Adapted となります。 

[ IW ] 

データ中の最後の IW コマンドで指定された領域を、有効座標エリアとします。データ中 
に IW コマンドがない場合は、 Adapted で有効座標エリアを決定します。 

[ IP ] 

データ中のすべての IP コマンドで指定された領域を含むエリアを、有効座標エリアとし 
ます。データ中に IP コマンドがない場合は、 Adapted で有効座標エリアを決定します。 
[ Adapted ] 

以下の条件から、有効座標エリアを決定します。 

• 描画を行うコマンドがフロットする最大と最小の位置座標 
• そのページ内に指定された最大の文字サイズ 

• 最大の線幅 
[ PS ] 

データ中の最初の PS コマンドで指定された領域を、有効座標エリアとします。データ中 
に PS コマンドがない場合は、 Adapted で有効座標エリアを決定します。 
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■ぺーパーマー ジン 

才一トスケール実行時のペーパーマージンを設定します。 

〇〜 99 mm の範囲で、1 mm 刻みに設定できます。初期値は [ Omm ] です。 

インチ表示の場合、〇〜 3.9" の範囲で、 0.1" 刻みに設定できます。初期値は[0.0"]です。 

補足 

• 〈▼>または<▲〉ポタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変える 
ことができます。また、<▼〉と〈▲〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。 

■イメージエン八ンス 

イメージエンハンスとは、画像の境界を滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解像度 
を高める機能です。 

イメージエン八ンスを行うか行わないかを設定します。 

候補値は次のとおりです。 

[スル](初期値） 

[シナイ] 

補足 

• [スケールモード]、[エリア八ンテイモード]、[ぺーパーマージン]の設定は、[ゲンコウサイズ]が 
[ジドウ]の場合に有効となります。 

■エミュレーションタイショウ（エミュレーション対象） 

エミュレートするプリンターを設定します。 

候補値は次のとおりです。 

[ HP 750 C ] (初期値) 

HP 750 C をエミュレートします。 

[ FX 4036] 

FX 4036をエミュレートします。 

ペンゾクセイ（ペン属性） 

16本のペン （[ No . OO ] 〜[ N 0.15])の属性を設定します。 

作図する線の太さや色を設定できます。 


■八バ（幅) 


ペンの幅（太さ）を設定します。 

0.0 〜 25.5 mm の範囲で、 0.1 mm 刻みに設定できます。初期値は [0.3 mm ] です。 

インチ表示の場合、0.00〜1.00"の範囲で、 0.01" 刻みに設定できます。初期値は[0.01"] 
です。 


補足 

• 〈▼>または〈▲〉ポタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変える 
ことができます。また、〈▼〉と<▲〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。 

• 原稿サイズと用紙サイズの組み合わせによって縮小された場合、ペンの幅も最小 O.lmm(O.Or) まで 
縮小します。 

• 線の幅は線の中心から太くなります。 

• 太さが0.0 mm(0.0") の場合は、何も描画されません。 
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■センタン（先端） 

ペンの先端を設定します。 

候補値は次のとおりです。 

[セツダン](初期値） 

• •:座標指定位置 

[マルメ] 

• •:座標指定位置 

[クケイ] 

• •:座標指定位置 
■レンケツ（連結） 

ペンの線を接続した場合の処理を設定します。 
候補値は次のとおりです。 

[ナシ](初期値） 

[マルメ]: 


補足 

• [ナシ]は、処理時間がもっとも短く、確認用に適しています。 

• シンボルモードコマンドによってシンボルが設定されている場合、連結処理は行われません。シンボル 
モードコマンドとは、シンボルを指定する HP-GL コマンドです。 

■カラー 

ペンの濃度を設定します。〇〜255%の範囲で1%単位で設定します。 No .00〜 No . l 5 
それそれの初期値は、0、1、2、3、4、5、6、7、8、12、19、27、35、68、100、110となります。 

数値が小さくなるほど、濃度が薄くなります。 


[セツダン]: 
[コウサ]: 




ネ甫足 

• ペン属性と文字書体の関係は次のとおりです。 


書体 

ペン属性'' 

ストローク 

明朝、ゴシック、 
ローマン、サンセリフ 

ペン幅 

有効 

無効 

先端処理 

有効 

無効 

連結処理 

無効 

カラー 

有効 


• 〈▼〉または〈▲〉ポタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変える 
ことができます。また、〈▼〉と〈▲〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。 
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メモリーメニュー 


NV メモリー （ No . Ol 〜 20) に設定内容を登録し、必要に応じて呼び出すことができます。 

タチアゲメモリー（立ち上げメモリー） 

立ち上げメモリーとは、あらかじめ[メモリートウロク]で登録しておいた NV メモリー 
( No . Ol 〜 20) を電源投入時やシステムリセット時などに読み出すことです。 

ここでは、読み出す NV メモリーの No . を設定します。 

初期値は[コウジョウシュッカジ]で、工場出荷時の設定内容を読み出して立ち上げます。 

メモリーヨビダシ（メモリー呼び出し） 

あらかじめ登録されている設定内容を呼び出す機能です。 

呼び出すメモリーの No . を設定します。 

初期値は[コウジョウシュッカジ]で、工場出荷時の設定内容を呼び出します。 

メモリートウロク（メモリー登録） 

メモリーには、工場出荷時の設定内容を記憶している ROM と、ユーザーが設定内容を保 
存できる NV メモリー （ No . Ol 〜 20) があります。 

メモリー登録では 、 NV メモリー （ No . Ol 〜 20) にあらかじめ設定したモードメニュー 
の各種設定内容をひとまとめにして登録します。 

登録しておくと、モードメニューの設定内容を簡単に呼び出したり、電源投入時に、毎回 
同じ設定を繰り返す必要がなくなります。 

登録した設定内容は、 NV メモリーの初期化、またはメモリー削除を行うまで保持されま 
す。 


メモリーサクジョ（メモリー削除） 

NV メモリーに登録した設定内容を削除します。 

ここでは、削除するメモリーの No . を設定します。 

補足 

• メモリーに設定内容が登録されていない場合、 [No.Ol] - [No.20] は表示されません。 

• 登録中、クライアントからのコマンドによって設定値が異なってしまうことがあるため、登録は〈オン 
ライン〉ボタンを押してオフライン状態にしてから行うことをお勧めします。 
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HP - GL 、 HP - GL /2 モードメニューの設定方法 


モードメニューの設定方法について、 HP - GL 、 HP - GL /2 モードの原稿サイズを [ A 3] に 
設定する場合を例に説明します。 
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HP - GL /2 ••設定リスト 


HP - GL 、 HP - GL /2 モードでの設定値を確認できます。 

操作パネルで、[レポート/リスト]〉[プリントゲンゴ]〉 [ HP - GL /2 セツテイリス 
卜]を選択し、印刷します。 


2.3 HP - GL 、 HP - GL /2 モードのリスト について 

HP - GL 、 HP - GL /2 モードのリストについて説明します。 

補足 

• ほかのレポート/リストについては、『ユーザーズガイド』を参照してください。 

HP - GL /2 設定リスト 
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NV メモリーに登録されている設定値を確認できます。 

操作パネルで、[レポート/リスト]〉[プリントゲンゴ]〉 [ HP - GL /2 トウロクリス 
卜]を選択し、印刷します。 


HP - GL /2 パレツトリスト 


カラーパレツトの設定値を確認できます。 

操作パネルで[レポート/リスト]〉[フリントゲンゴ]〉 [ HP - GL /2 パレツトリス 
卜]を選択し、印刷します。 
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3 HP-GL 、 HP-GL/2 モード関連資料 

3.1 八ードクリップエリア 


HP - GL 、 HP - GL /2 モードでは、印字可能エリアとは別に、用紙によって作画可能な領域 
が決まっています。この領域は八ードクリップエリアと呼ばれ、ペンが移動する最大範囲 
を決定します。したがって、八ードクリップエリアを超えて作画することはできません。 
本機では、次の中から、八ードクリップエリアを選択します。 

• 標準 

本機の印字可能エリアを、八ードクリップとして定義します。 

• 用紙 

用紙と同じサイズを、八ードクリップエリアとして定義します。しかし、実際にプリン 
卜できる領域は印字可能エリア内だけになります。 


八ードクリップエリアの設定は、 HP - GL 、 HP - GL /2 エミュレーシヨンモードメニュー、 
または八ードクリップの指定コマンド & I で行うことができます。 

下図の座標値は、 A 3 サイズで、原点が左下 ( HP - GL /2 でオートレイアウト時）に設定 
されている場合です。 


+Y 


(16798,11876) 


(16442, 11520) 


< -標準八ードクリツプエリア 


4 -用紙八ードクリップエリア 


用紙サイズ 


(0,0)標準原点 


(0, 0) 用紙原点 +X 
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3.2 印字可能エリア _ 

HP - GL 、 HP - GL /2 モードで印字できるエリアは、次のとおりです。 
補足 

• お使いのプリンターの機種によっては、使用できない用紙サイズがあります。 

用紙サイズと印字可能エリア 


用紙長 座標値 


EZ3<ciC 

(1/7200 インチ） 

(1/7200 インチ） 

用紙 

サイズ 

X 方向 

Y 方向 

マージン 

印字可能エリア 

右上端 

マージン 


幅 

高さ 

左下 X 

左下 Y 

長辺 

短辺 

右上 X 

右上 Y 

XR 

YU 

A 3 

119052 

84168 

1260 

1260 

116532 

81648 

117792 

82908 

1260 

1260 

A 4 

84168 

59508 

1260 

1260 

81648 

56988 

82908 

58248 

1260 

1260 

A 5 

59508 

41940 

1260 

1260 

56988 

39420 

58248 

40680 

1260 

1260 

B 4 

103176 

72828 

1260 

1260 

100656 

70308 

101916 

71568 

1260 

1260 

B 5 

72828 

51588 

1260 

1260 

70308 

49068 

71568 

50328 

1260 

1260 



( 0 , 0 ) 
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用紙長 座標値 


EZ3<!rr 

(1/7200 インチ） 

(1/7200 インチ） 

用紙 

サイズ 

X 方向 

Y 方向 

マージン 

印字可能エリア 

右上端 

マージン 


幅 

高さ 

左下 X 

左下 Y 

長辺 

短辺 

右上 X 

右上 Y 

XR 

YU 

A 3 

84168 

119052 

1260 

1260 

81648 

116532 

82908 

117792 

1260 

1260 

A 4 

59508 

84168 

1260 

1260 

56988 

81648 

58248 

82908 

1260 

1260 

A 5 

41940 

59508 

1260 

1260 

39420 

56988 

40680 

58248 

1260 

1260 

B 4 

72828 

103176 

1260 

1260 

70308 

100656 

71568 

101916 

1260 

1260 

B 5 

51588 

72828 

1260 

1260 

49068 

70308 

50328 

71568 

1260 

1260 
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3.3 オートレイアウト 


ここでは、オートレイアウトについて説明します。 


オートレイアウトとは 


オートレイアウトとは、ホスト装置から入力された HP - GL 、 HP - GL /2 データをもとに原 
稿サイズを判断し、描画する用紙サイズに合わせて拡大•縮小し、描画データが用紙の中 
央にくるようにレイアウトする機能です。オートスケール • オートレイアウト機能を使用 
することによって、原稿サイズ、原点位置などを意識することなく、 HP - GL 、 HP - GL /2 
モードで印刷できます。 

オートレイアウトの指定はすべてプリンターの操作パネルで行います。拡張コマンドで設 
定することはできません。 


オートレイアウト機能を有効にするためには 


オートレイアウト機能を有効にするためには、プリンターの操作パネルを使って次の項目 
の設定をします。 

• 原稿サイズを[ジドウ]に設定します。初期値は、[ジドウ]です。 

• 原点位置を設定するために、オートレイアウトを[スル]に設定します。初期値は、[ス 
ル]です。 

• スケールを[スル]に設定します。初期値は、[スル]です。 

• エリア判定モードで、有効座標エリアを求める方法を選びます。初期値は、[ジドウ]で 
す。 

. ペーパーマージンでペーパーマージンを設定します。初期値は、 [ Omm ] ([0.0"])です。 
• スケールモードを設定します。初期値は、[ヨウシサイズ]です。 


設定項目の詳細 


各項目の詳細は、次のとおりです。 


原稿サイズ 


原稿サイズで[ジドウ]を選択すると、オートレイアウトの設定を[スル]にできるよう 
になります。 


才一トレイアウト 


オートレイアウトの設定を[スル]に設定すると、スケール、エリア判定モード、ペー 
パーマージン、スケールモードの設定が有効になります。 


スケール 


原稿サイズが用紙サイズに合うように、原稿サイズを拡大•縮小（スケーリング）するか 
どうかを設定します。 
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エリア判定モード 


HP - GL 、 HP - GL /2 データをもとに、有効座標エリアを求める方法には、次のものがあり 
ます。 

[ジドウ] 

有効座標エリア判定方法を、 PS 、 IW 、 IP 、 Adapted の中から自動的に選択します。こ 
のときの優先順位は 、 PS > IW > IP > Adapted となります。 

[ IW ] 

データ中の最後の IW コマンドで指定された領域を、有効座標エリアとします。データ中 
に IW コマンドがない場合は、 Adapted で有効座標エリアを決定します。 

[ IP ] 

データ中のすべての IP コマンドで指定された領域を含むエリアを、有効座標エリアとし 
ます。データ中に IP コマンドがない場合は、 Adapted で有効座標エリアを決定します。 
[ Adapted ] 

以下の条件から、有効座標エリアを決定します。 

• 描画するコマンドがプロットする最大と最小の位置座標 
• そのページ内に指定された最大の文字サイズ 

• 最大の線幅 
[ PS ] 

データ中の最初に PS コマンドで指定された領域を含むエリアを、有効座標エリアとしま 
す。データ中に PS コマンドがない場合は、 Adapted で有効座標エリアを決定します。 


ペーパーマージン 


〇〜 99 mm の範囲で設定します。初期値は [ Omm ] です。エリア判定モードで求めた 
有効座標ェリアから、ペーパーマージンで設定した領域を差し引いたエリアを有効座標ェ 
リアとします。 




ぺーパーマージン 





〇 




八ードクリップを超えるため描画されない 


： i エリア判定モードで求めたエリア 

」エリア判定モードで求めたエリアからべーパーマージンを差し引いたエリア 


スケールモード 


求めた有効座標エリアから、原稿サイズを決定するモードを選択します。また、有効座標 
エリアから横置き、または縦置きの判断もします。 

[ザヒヨウエリア]の場合 

エリア判定モードで求めたエリアから、ペーパーマージンで設定した領域を差し引いたエ 
リアを、原稿サイズとします。 

[ヨウシサイズ]の場合 

求めた有効座標エリアと原点位置の設定から、原稿サイズを設定します。原稿サイズは、 
A 系列の用紙サイズ （ AO 、 Al 、 A 2、 A 3、 A 4、 A 5 の6種類）から選択されます。 
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原稿サイズの決定方法 


原稿サイズは、スケールモード、ペーパーマージン、エリア判定モードで求めた有効座標 
エリアをもとに、各用紙サイズの用紙八ードクリップエリアと比較し、決定されます。 


スケールモードが[ヨウシサイズ]の場合 


1. エリア判定モードに従い、入力された HP - GL 、 HP - GL /2 データから有効となる座標 
エリアを求めます。 

2. 1で求めた有効となる座標エリアに対し、ページ内で指定された文字の大きさまたは 
デフォルトの文字の大きさ、または指定されたペン幅の1/2のどちらか値の大きい 
ほうを、マージンとして加えます。 

3. 2で求めた有効な座標エリアから、ペーパーマージンで設定された値を引きます。 

4. 3で求めた有効な座標エリアを含む最小のサイズを原稿サイズとします。 


スケールモードが[ザヒヨウエリア]の場合 


1. エリア判定モードに従い、入力された HP - GL 、 HP - GL /2 データから有効となる座標 
エリアを求めます。 

2. 1で求めた有効となる座標エリアに対し、ページ内で指定された文字の大きさ、また 
はデフォルトの文字の大きさ、または指定されたペン幅の1/2のどちらか値の大き 
いほうをマージンとして加えます。 

3. 2で求めた有効な座標エリアから、ペーパーマージンで設定された値を引きます。 

4. 3までの処理で求めた座標エリアを、原稿サイズとします。 
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例： 


スケールモード=用紙サイズ、原点位置=才一卜、ペーパーマージン 10 mm 、 エリア判 
定モ_ド= IP の場合に下記データが入力された場合 
ペン幅設定はすべて 0.1 mm 

下記データでは、文字サイズ指定コマンドは存在しないで、 IP , IW で指定しているエ 
リアは、 A 3 物理サイズです。 

IN ; 

IP -8399,-5938,8399,5938; 

IW -8399,- 5938,8399,5938; 

PU ; 

SP 1; 


SPO ; 

1. エリア判定モードが IP のため、 IP コマンドで指定されたエリア、 

-8399，-5938,8399,5938を有効座標ヱリアとします。 

2. 上記例では文字サイズ指定コマンドなし、ペン幅はすべて 0.1 mm のため、 A 3 サイ 
ズのデフォルト文字サイズの高さ+2 (75 プロッタユニット）のサイズを1で求め 
た有効座標エリアに加えます。 

2で求めた有効座標エリア -8474,-601 3,8474,6013 

3. ペーパーマージンで設定されている値 （10 mm = 400プロッタユニット）を、2で 
求めた有効座標エリアから差し引きます。 

3で求めた有効座標ヱリア -8074,-561 3,8074,5613 

4. 3で求めた有効座標エリアは、 A 4 サイズを超え A 3 サイズのため、原稿サイズは A 3 
と判断されます。 

また、ペーパーマージンの設定が 0 mm だった場合、有効座標エリアは-8474， 
-601 3,8474,6013なので、 A 3 サイズを超え A 2 サイズ以下のため、原稿サイズは 
A 2 と判断されます。 
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用紙サイズの決定方法 


操作パネルの設定が次の場合、用紙サイズの決定方法は、以下のようになります。 

原稿サイズ：ジドウ 
用紙トレイ：ジドウ 

用紙サイズの決定方法は、操作パネルの用紙サイズの設定、およびスケールモードの設定 
によって異なります。 


用紙サイズの設定が、 [ A サイズ]の場合 


A 4, A 5 の2種類から実際にトレイにセットされている用紙サイズが、用紙サイズの候補 
となります。 

A 系列 （ A 4, A 5) の用紙がトレイにセットされていない場合は、 A 4, A 5 のサイズを候補 
とし、操作パネルには、 A 系列の用紙のセツトを促すエラーメッセージが表示されます。 


用紙サイズの設定が、[ジドウ]の場合 


A 4, B 5, A 5 の3種類の中から実際にトレイにセツトされている用紙サイズが、用紙サイ 
ズの候補となります。 

A 4, B 5, A 5 の用紙がトレイにセツトされていない場合は、このす ベての サイズを候補と 
し、操作パネルには、用紙のセツトを促すエラーメッセージが表示されます。 


スケールモードの設定が、[ヨウシサイズ]の場合 


原稿サイズと同じ用紙サイズがある場合は、原稿サイズと同じサイズの用紙を選択しま 
す。 

原稿サイズが、候補となったどの用紙サイズよりも大きい場合は、いちばん大きいサイズ 
の用紙を選択します。 

原稿サイズが、候補となったどの用紙サイズよりも小さい場合は、いちばん近いサイズの 
用紙を選択します。 


スケールモードの設定が、[ザヒヨウエリア]の場合 


有効座標エリアを含むいちばん小さい用紙サイズを選択します。 

有効座標エリアが、候補となったどの用紙サイズよりも大きい場合は、いちばん大きいサ 
イズの用紙を選択します。 

有効座標エリアが、候補となったどの用紙サイズよりも小さい場合は、いちばん近いサイ 
ズの用紙を選択します。 

補足 

• 操作パネルの[ゲンコウサイズ]が[ジドウ]以外に設定されている場合、用紙サイズは、操作パネ 
ルの用紙サイズで設定されている用紙サイズとなります。 

• 操作パネルの[ヨウシトレイ]が[ジドウ]に設定されている場合、用紙サイズは、各トレイにセツ 
卜されている用紙サイズとなります。ただし、サボートされていないサイズの用紙が、セツトされてい 
ると、サボートしているサイズの用紙のセットを促す、エラーメッセージが表示されます。 
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倍率の決定方法 


オートスケール実行時、スケーリングの倍率は原稿サイズ、および用紙サイズで決定しま 
すが、スケールモードの設定によって異なります。 

補足 

• スケーリングを有効にするためには、操作パネルのスケールの設定を[スル]にします。[シナイ]の 
場合は、等倍（100%)で描画されます。 


原稿サイズが[ジドウ]、スケールモードが[ヨウシサイズ]の場合 

操作パネルの八ードクリップの設定は、無効になります。八ードクリップエリアは常に用 
紙八ードクリップエリアとなります。 

• 原稿サイズ=用紙サイズの場合は、等倍(100%)で描画します。 

• 原稿サイズ>用紙サイズの場合は、縮小して描画します。 

• 原稿サイズ<用紙サイズの場合は、等倍(100%)で描画します。 


単位:％ 


用紙 

原稿 \ 

A 3 

A 4 

A 5 

B 4 

B 5 

A 0 

35 

25 

100 

31 

100 

A 1 

50 

35 

25 

43 

31 

A 2 

71 

50 

35 

61 

43 

A 3 

100 

71 

50 

87 

61 

A 4 

100 

100 

71 

100 

87 

A 5 

100 

141 

100 

173 

100 


補足 

• 描画位置は、原点位置がレイアウトの場合、原稿を用紙の中央に配置して描画します。原点位置が左下 
または中央の場合、原稿、用紙それぞれの原点を合: (3 せて描画します。 

• お使いのプリンターの機種によっては、使用できない用紙サイズがあります。 
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原稿サイズが[ジドウ]、スケールモードが[ザヒヨウエリア]の場合 

操作パネルの八ードクリップの設定は、無効になります。八ードクリップエリアは、常に 
拡張八ードクリップエリアとなります。 

倍率は、有効座標エリアと用紙サイズによって決定します。各用紙サイズの有効座標範囲 
は、次のとおりです。 

補足 

• お使いのプリンターの機種によっては、使用できない用紙サイズがあります。 

単位：プロッターユニット 


用紙 

サイズ 

0度 

90度 

最小値 

最大値 

最小値 

最大値 

P 2 x-Plx 

P 2 y-Ply 

P 2 x-Plx 

P 2 y-Ply 

P 2 x-Plx 

P 2 y-Ply 

P 2 x-Plx 

P 2 y-Ply 

A 3 

7829 

5485 

73075 

51200 

5485 

7829 

51200 

73075 

A 4 

5485 

3828 

51200 

35733 

3828 

5485 

35733 

51200 

A 5 

3828 

2648 

35733 

24720 

2648 

3828 

44088 

35733 

B 4 

6762 

4723 

63120 

44088 

4723 

6762 

44088 

63120 

B 5 

4723 

3297 

44088 

30773 

3297 

4723 

30773 

44088 


倍率の最大値は、各用紙サイズの拡張八ードクリップエリアの210.0%、倍率の最小値 
は、22.5%となります。 

オートレイアウト描画時の制限事項 


プリンターに内蔵増設八ードディスクが装着されている場合 


オートレイアウト実行時、印刷データは、オプションの内蔵増設八ードディスクに格納さ 
れます。 


プリンターに内蔵増設八ードディスクが装着されていない場合 


オートレイアウト実行時、印刷データは、オートレイアウトメモリーに格納されます。 
オートレイアウトメモリーの初期値は 64 KB です。したがって、 64 KB を超えるサイズ 
の印刷データを受信した場合、本機はエラーとなります。この場合は、操作パネルを使っ 
て、オートレイアウトメモリーの容量を変更してください。ただし、オートレイアウトメ 
モリーの上限は、5120 KB です。したがって、5120 KB より大きいサイズの印刷データ 
は受信できません。 

オートレイアウト機能を使用する場合は、本機にオプションの内蔵増設八ードディスクを 
装着することをお勧めします。 
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各機能組み合わせ例 


以下に、各機能の組み合わせによって、どのような印刷結果となるか、例を記載します。 

原稿：自動、座標原点: 0°、スケールモード：用紙サイズ、スケール:する 



原稿サイズ 用紙サイズ 


原稿：自動、座標原点:0°、スケールモード：用紙サイズ、スケール：しない 
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原稿：自動、座標原点: 0°、スケールモード：座標エリア、スケール:する 



入カデータから判断した 
有効座標エリア 




用紙サイズ 


原稿：自動、座標原点: 0°、スケールモード：座標エリア、スケール：しない 



入カデータから判断した 
有効座標エリア 




用紙サイズ 


HP - GL /2 モードの機能制限 


HP - GL /2 モードのエミュレーシヨンターゲットである HP DJ 750 C Plus では、線幅が 
0.35 mm 以下のときに、線の接続形状として斜め継ぎではなく、丸め継ぎになる仕様で 
す。しかし、本機の HP - GL /2 エミュレーシヨンでは、線幅にかかわらず、常にデフォル 
卜は、斜め継ぎになります。斜め継ぎを解除するには、コマンドで指定する必要がありま 
す。 
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